T 


ZE STANKOW 


FELIKSA WYDRA 


przezywszy lat 42, 
po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona sw. Sakramentami, zmarła 
dnia 4-go grudnia 1915 roku w Krakowie. 


EPE ee en 


Wyprowadzenie zwlok z domu Zaloby pod L. 16 przy ulicy Wielopole wprost 

na cmentarz nastapi w sobote dnia 6. b. m. o godz. 3. po poludniu, na ktöry-to 

smutny obrzed stroskane rodzenstwo zaprasza Krewnych, Przyjaciöl, Znajomych 
i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


